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668 (脚カバー含む） 


1163(最大引き出し時） 




単位 ： mm 


(下段を;ま室） 


扉 


(野ま室） 


I 1 は疋 


(上段冷凍室)\ 

扉一 
(製氷室） 

扉 パ 


(平面図) 


(正面図） 



:格外お寸法を示す。 


製品仕様 



定格電圧 • 周波数 （ViHz) 

100 -50/60 

定格内容積 （ L ) 

415(を蔵室213+上段を;ま室21+製氷室13+下段がま室79+野菜室の） 

がお寸法 （ mm ) 

幅 600X 奧巧659 ( ハンドル除く）X高さ1，798 

質 量 （k 邑） 

77 

冷却 方式 

圧縮式-冷気強制循環方式 

霜取方法 

強制式•自動開始•自動終了 

定格消費電力 （50/60HZ) 

電動機 125/125W、 電熱装置166/166肺 

年間消費電力量师/日日 Hz) 
(J に C 9801 -2 日日目年） 

330/ 330 kWh/ 年 

電源コード（有効長さ） （mm) 

2，100 

色 調 

クリアグレー (H) 

特 長 

• 1000/〇全開斯東室.野莱室う;趣力のス J ムフレンチ 
. トップユニット方式 


(側面図） 


624(ドアコーナ ー） 


パナソニック株式会社 


品る 


冷凍冷蔵庫 
(一般タイプ） 


かお寸法図一仕様 


品番 


NR-FTF424 


作成日付2011年4月28日 


図 面 
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